JAN 


ORDYNATOR ODDZIALU WEWNETRZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W MIECHOWIE 


przeżywszy lat 63, zmarł nagle dnia 1 lipca 1969 r. 


"Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek, dnia 4 lipca 1969 roku o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE I SIOSTRY. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA 


odprawiona zostanie w poniedziałek dnia 7 lipca o godzinie 19 w kościele paraf. Bożego Ciała. 
w Krakowie 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 
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